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PART #f 


LOh-055 34222 


— 104~0556-1 

| LOyn0545~216 

| LC 0541-6 
; 105-165~15 


119233621 
1.201031 -22R20 


120-102-213 
- 120--10.5635 


120--1028=1 


1202113315 


120103150002 
| 1h-15h6-502 
- 1dh1516=503 
| LOM 15496201 

| 105-122-031 
130271 
2120-82068 
--120-56010L5 
© 12005608235 
120.56 03315 
: 120-56<l75 
1208601088 


120-5621555 


— 120.62-118 


1200-52-22 


123417211 


DESCRIPTION 
CAPACITOR, Fixed 
CAPACITOR, Fixed 
CAPACITOR, Fixed 


CAPACITOR; Fixed 


CONNECTOR 
RELAY 


RFSISTOR, Fixed 


RESISTOR, Fixed 


RESISTOR, Fixed 


RESISTOR, Fixed 


RESISTOR, Fixed 


RESISTOR, Fixed 


CAPACITOR, Fixed 
CAPACITOR, Fixed 


CAPACITOR, Fixed 


CONNECTOR 
HAGNE TRON 
RESISTOR, Fixed 


RESISTOR, Fixed 


RESIST, Fixed 


RESISTOR, Fixed 


RESISTOR, Fixed 


RESISTOR, Fixed 


RESISTOR, Fixed 


RESISTOR, Fixed 


RESISTOR, Fixed 


SYNCHRO 


2 
3 
2 


2 
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. 2 50.88 


58 


TOTAL 


7.78 


17.4h 


2.58 
780 
2.08 


15.16 


3.98 
3.80 

«10 
6.42 

236 
8.06 
1.95 
1.95 
1.96 


15.72 
1,905.46 
3.26 


2.92 
2692 
2.92 
4.38 
2.92 
4.38 
3.0) 
3.26 


2.92 


101.76 
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ITEM . | PART # DESCRIPTION QT UNIT _ Toran 
43 . | 105 0122-032 CONNECTOR 2 67486 15.72 
3h }U22113-2 SWITCH DPST 1 15.62 15.62 
35 . 1221-7 SNITCH, Toggle 1 2,68 2.68 
36 /122.-0578-71. RESISTOR, Var 2 8.h9 16.98 
37 123901 SYNCHRO TRANS"TTTER 1 119.36 119.36 
38 (123-1he11 SyNC™RO TRANSMITTER 2 47.11 47.11 
39 | 105-123-531 PLUG, Connector 1 8,12 _ 8,12 


$ 2,36267 
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